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WŁADYSŁAW 


TOLA 


kapitan artylerii przeciwlotniczej Wojsk Polskich 


przeżywszy lat 42, zasnął w Panu dnia 6 czerwca 1945 r. we Włochach pod 
Warszawą i 'został pochowany dnia 29 czerwca w Piastowie pod Warszawą. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie we wtorek З lipca b. r. o godzinie 9 rano w kościele ОО. Dominikanów w Krakowie. 


O czym zawiadamiają 
zona 1 rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA: 


JANA WOLNEGO Drukarnia ZWIĄZKOWA. Kraków, Mikołajska 13 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — ТЕ” "777 
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